jgg                                         Zelmtes Gapitel.
Flussigkeitsrnolekeln zu vernachlassigen 1st, bei einer Fliissigkeit, die eben begrenzt ist, ebenso viel Arbeit erforderlich ist, ein Theilchen. aus dem Innern der Fliissigkeit an die Oberflache zu scbaffen, als es weiterhin von dieser Oberflache ausser der Wirkungsspbare der Fliissigkeit zu bringen. Bei concaver Oberflache findet diese Gleichheit nicht statt, vielmehr ist die zweite Arbeit grosser als die erstere, weshalb auch die Dampfdichte iiber einer concaven Flache kleiner ausfallt als iiber einer ebenen (S. 71). Das Umgekehrte findet statt bei convexer Oberflache. Ist nun S die von der Fltissigkeit auf ein Theilchen von der Masseneinheit ausgeiibte Molekularkraft, ds der Weg des Theil-chens, Q die Dichte der Fliissigkeit, so haben wir fur jerie Arbeit
65)                                      A
Nach den Gesetzen der Hydrodynamik ist aberp/S^s die Druck-anderung dp beim Uebergange von s nach s -\- cZs, also bekouonnen wir, wenn die Dichte innerhalb der Fliissigkeit nicht variirt:
66)                           jpa — JPi = 9    Sds = P-B.
Der Weg s ende in der Oberflacbe und beginne in einer Entfernung gleich dem Wirkungsradius unterhalb derselben, dann ist B Equivalent der Verdampfungswarme, und die obige Stefan'sche Gleichung lehrt den molekularen Druck innerhalb der Fliissigkeit kennen , wenn der in der Oberflache gegeben ist. Stefan wendet die Form el auf Aether an, setzt Q = 0,73, B = 3526 (wobei der Druck einer Atmosphiire auf ein Quadratcentimeter als Einheit genommen ist) und berechnet so 2>2 = 2574 Atmospharen, wofiir friiher (S. 71) nach van der Waals ein anderer Werth namhaft gemacht ist. Eine noch grossere Zahl fur p.2 ergiebt sich, wenn man die Dichte als variabel ansieht.
Stefan hat sodann den Vorgang der . Verdampfung wie einen solchen der Diffusion der Dampfmolekeln durch Dampfmolekeln selbst, oder falls die Verdampfung in einem besonderen Gase vor sich geht, durch dieses Gas (Luft) behandelt. Dernnach finden hier die in Ab-schnitt 43 des ersten Bandes entwickelten Gleichungen Auwendung.
Stefan behandelt den besonderen Fall, dass die Verdampfung in einer oben offenen Rohre stattfindet, an deren Miindung der Dampf stets (etwa durch einen dagegen quer geblasenen Luftstrom) entfernt wird, so dass schon unmittelbar iiber dieser Miindung Dampf nicht mehr vorhanden ist. Die Dichte des Darnpfes nimrnt dann vori der Fliissigkeitsoberflache nach der Rohrenmiindung bin ab. Unnaittelbar an der Fliissigkeitsoberflache wird sie den ihr bei der betreffenden Temperatur zukommenden Betrag haben, an der Rohrenmiindung wird sie Null sein. Die Grossen sollen dieselbe Bedeutung haben wie die in Abschnitt 43 gleichbezeichneten.
nl3 % sollen sich auf den Dampf, w2, u2 auf das Gas beziehen, in welches der Dampf sich verbreitet. Die a?- Axe (Axe der Rohre) beginneFlussigkeit.
